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Est-il permis de renoncer et de refuser une intervention chirurgicale Si le 
CETTE A LTE T'OAU CA CATESS LOC QE LC QOS LIT TA OR QE SSTEE 
les 30% selon l'avis médical, Sachant qu'en cas de renonciation à cette 
opération, le pourcentage de mourir de cette maladie est de 100% selon 
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Légitimement, il faut soigner un patient quand bien même le taux de réussite de l'opération est minime, conformément à la 
généralité des preuves légales existantes, en espérant qu'Allah lui accorde la guérison. 
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